CAMPEONATO MEXICANO - 2021/2022 





Toluca 


31/10/2027 ds 1500 
A Marco Antonio Ortiz Navo 


Q estádio Nemesio Diez (Totuca de terdoy 


APERTURA - 16º RODADA 


Oscar Vanegas Zúfiiga | 


Toluca 
“7 


368 


Toluca 


12 Gustavo Guadalupe Gutiérrez Mufioz 
2. Raúl López 
23. Haret Ortega 
28, Oscar Vanegas Zúfiiga 
194, Jorge Alejandro Rodríguez Hernández 
14. Rubens Sambueza (c) 
20, Claudio Baeza 
4 25, Alexis Canelo 
35. José Juan Vázquez 
1a Kevin Castafieda 


419. lan Gonzál 


13 Alfredo Saldívar 
3. Jorge Torres 
26. B. Sartiaguin 
5. Pablo González 
15. Antonio Rios 
30. Alan Rodríguez Ortiz 
33. Diego 
17. Michael Estrada 
111. Diego Chávez 
1 199. Juan Gamboa 


16 William Tesillo 
É Emanuel Gigliotti 


Ls Estatísticas 


Posse de bola (%) 
Total de passes 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 
Escanteios 


Faltas cometidas 


dB Escalações 
León 


30, Rodolfo Cota (c) 
4, Andres Mosquera 
6 William Tesillo & 
21.Jaine Barreiro 
24. Osvaldo Rodriguez 
8 Jose Rodriguez 
13. Ángel Mena 
16.Jean Meneses 
22. Santiago Colombatto 
7. Victor Dávila 
4 25. Omar Fernández 


Banco de Reservas 


1, Alfonso Blanco 
3. Gil Buron 
5. Fernando Navarro 
23. Ramiro González 
33, Pedro Hernández 
17. Jorge Diaz 
26. Fidel Ambriz 
188.1 Mufiiz 
14. Santiago Ormeio 
1 20. Emanuel Gigliotti & 





